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Examenul de bacalaureat naţional 2017 
Proba E. d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Simulare 
e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. a 3p 
3. d 3p 
4. c 3p 
5. a 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
A. Subiectul al ll-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
reprezentarea corectă a: greutății 1p 
forţei de reacțiune normală 1p 
forţei de frecare 1p 
tensiunii în fir 1p 
b. Pentru: 3p 
F = M: No 1p 
N, = m>gcosa 1p 
rezultat final: F; =15N 1p 
c. Pentru: 4p 
a= or 1p 
At 
Ta — Gia — Fra = Ma 1p 
Gp = m>gsina 1p 
rezultat final: T, = 31,2N 1p 
d. Pentru: 4p 
F=f 1p 
Tı — mg sina — umigcosa-— T, = m;a 2p 
rezultat final: 7, = 52N 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
A. Subiectul al III-lea 
lila. | Pentru: 4p 
E pa Zi E.B 1p 
Epa = Mgh 2p 
rezultat final: E g = 2,5J 1p 
b. Pentru: 4p 
Eco -Eeg = Lr 1p 
2 
Eco = m 1p 
L; = -umg : d 1p 
rezultat final: v4 = 3 m/s 1p 
Probă scrisă la Fizică 1 Simulare 
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c. Pentru: 3p 
mv; = (m, +m) v 2p 
rezultat final: v = 1m/s 1p 
d. Pentru: 4p 
AE, = Le, 1p 
AE, a m+ m): v? 1p 
2 
K Kia i 
Fu 2 
rezultat final: Xmax 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Simulare 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. d 3p 
3: d 3p 
4. b 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
B. Subiectul al ll-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
m=m +m, 1p 
mM = MW 1p 
Mp = 4N / Na 1p 
rezultat final m = 94-10°g 1p 
b. Pentru: 4p 
v, =N,/N, 1p 
PV = (pp, +v) RT, 1p 
T=t+ To 1p 
rezultat final V = 83,1cm? 1p 
c. Pentru: 3p 
Pi: _ P2 
RT i 
rezultat final p> =105 Pa 1p 
d. Pentru: 4p 
Q = Q; F Q» 1 p 
Q = vva- h) 1p 
Q, = VCa(Ia -T,) 1p 
rezultat final Q = 3,53J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
C 
p 
FAN 1 
ză p 
Cp = Cy F R 1p 
rezultat final C, = 2R = 16,62 J-mol"'.K” 1p 
b. Pentru: 4p 
L2 = vRT PAA 2p 
V, 
rezultat final L,» = 1120J 2p 
c. Pentru: 4p 
AUz3 = vCy (T3 - T4) 1p 
TVI =T; 2p 
rezultat final AU23 = —800J 1p 
d. Pentru: 4p 
EA 
n=1- = 1p 
Q, 
Qp = Q2 = Lip 1p 
Q; = Q33 = AU z3 1p 
rezultat final 7 = 28,57% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Simulare 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. b 3p 
3. a 3p 
4. c 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
C. Subiectul al Il-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
U= LR 1p 
U, =U, -U 1p 
U, =hR; 1p 
rezultat final Ra =100 1p 
b. Pentru: 4p 
U. 
l= 7 1p 
1, =1-—1 1p 
U, = lyRy 1p 
rezultat final Ry = 900 Q 1p 
c. Pentru: 4p 
E=U, ap 
rezultat final E = 220 V 1p 
d. Pentru: 3p 
h =E/R; 1p 
rezultat final / = 22A ; U3 =0 2p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al III-lea 
lila. | Pentru: 3p 
P,=U2/R 2p 
rezultat final R = 220 1p 
b. Pentru: 4p 
Uaa =U -U, 1p 
l= o Ip 
Ra si Usa 1p 
ly 
rezultat final Rag = 40 1p 
c. Pentru: 4p 
laa = 2ln 1p 
U =U-U, 1p 
Raa = Sa 1p 
ad 
rezultat final Ray =2Q 1p 
d. Pentru: 4p 
W =W +W, 1p 
W =2P,-At 2p 
rezultat final W = 2,64 -10 J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Simulare 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. c 3p 
3. d 3p 
4. b 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul I 15p 
D. Subiectul al Il-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
le e lea 2 
Xa XX p 
X2 =0,75m 1p 
rezultat final: —x, = 1,5m 1p 
b. Pentru: 4p 
LX: 
B x, 1p 
Y2 
p=% 1 
yı p 
yı =h 1p 
rezultat final: —y, = 1cm 1p 
C. Pentru: 4p 
construcția corectă a imaginii 4p 
d. Pentru: 3p 
1 
C=(n-1):— 2 
(n-1)-4 p 
rezultat final: R = 0,4m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
D. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
iris 2p 
v 
rezultat final: v = 5,45.10'* Hz 1p 
b. Pentru: 4p 
„ AD 
i = — 3 
2/ R 
rezultat final: i = 1,4mm 1p 
C: Pentru: 4p 
AX = Xkımin F Xk, min 1p 
ii _(2k+1)- AD 4 
kmin 7 40 p 
rezultat final: Ax = 5,6 mm 1p 
d. Pentru: 4p 
AXo = X5 max 1p 
y:D 
AXo = 1 
0 d p 
5. AD 
XSmax = pp 1p 
rezultat final: d = 0,8m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 5 Simulare 
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